〔快眠運転について J 


冷費，暖慶に使えます。 

タイマー運転との辩巧はで葦ません。 


健康冷藉違 I をとの餅谋はできません。 


(睡臘時磯6時職の場食） 


快騰運転の劾策的な使い巧 


設雜温糜卜〇^- 


^>；：起ホ時朝 j をセ’ッ•卜…… 


2 時觸賭禪 


H 灾眠違転を龍蜡ずると、3時潑かけて設定遍度を 
2ででげていき、殼定轉刻® 3時鐵常!かを談定鑑度 
を1で上げていく V 字型溫度鄰瓣を巧いまずので、 
今時闊が上の藤眠睹藏の談定量おすすめしまず。 

(左國參照3 

»直接体に風が当た0にくいように風向を設定して 
ください。 ， 


經船綠隅 0 


2 3 斗ち 


快眠運転 


室巧漏度をコントロールして、快い眠りと、さわやかな呂覚めをサポートしまず< 


冷房-暖房運範中にお使いください。 


起保眼這を押ず C 


•起きる時题を設定ずる。 

•押すごとに T 時間きざみで表示、 
12 時間まで設定できまず。 
睡眠時間にあわせて時間の設定を 
してください。 


■温度、風量を変えたいとま 

■風向を変えたいとま ([」’ 12 ぺージ） 


■巧り消したいとき 

画題を押ず。 


冷房•暖房運較にもどりまず C 


お知らせ 


快眠 


就寝前にお部屋をある趕度峽適な温度にしてください。 
くおずずめ設定温度> 

冷罵時…26で〜29で钱設を溫度を下げ過ぎると*冷え 

のおそれがありまず。 

暖房時…20で〜巧で 


設舰 


健巧 a 

快 BS る房 ピリ 

風向♦を ► 

。師戸自動 


微•活•巧 


I 快眠 


解り 



[ fflg ] LlJ 

立が 

し 【臟訂 U US 

カピショック 内或クリ-ン 

こ ）_ け柳?し)_〔 ) 

-タイト- 

^切] L リ哦歡 
















巧部クリーン運転 


除湿-冷房運転惇让後、運転時間に旅じて自動的に内部クリーン運転を 
巧い、エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えまず。 


I 巧部クリーン運乾の動き 



旁^寺 


咖クリ-ン 

し J を約2秒間巧ず< 




.内部クリーンが談定されます。 



運転 ■ 
タイマー 〇 
喃りリーン ■ 


運転中の場をは、 

内部クリーンランプが 
点え了しまず。 


錦/巧止 


I 巧り消したいとき 

触クリ-ン 

しをもラ*-度約2抄間押ず< 




.巧部クリーンが解隙されまず。 


運乾中の場をは、内部クリーンランプが消なしまず。 

—お知。せ- 

的部クリ…ン運転やは、巧部クリ…ン 
ランプが点阿します。 

運賠ランプは消なします。 


^備国グ J1 


a 向心 

A ■自動 

細 ■ン 


で 


M •現•な 


參/停止) 


A 


通度 


8をいが 


[Mm 

つ 

立か 

し 「曲瞄も] 」1ノ (11^ 

カピショが 触クリ■ン 

( ) 一け柳し卜 

-夕巧-‘ 

〔切〕广入〕 I 巧麵 




[ 内部クリーン運転について） 

♦ f 巧-部クリーン j にしておくと、違聽轉闡に忠じて^約 
2週間に1度^除湿‘冷焉運黯停止後、送揮 I と暖屬運範 
でエアコン巧潍を難燦ませて、カビの繁殖を挪えまず。 
が着したホコリや力どを雞去ずを機能ではおりません。 

♦ずみずみデュグルフラップが關爱、2〜3時闊運 
黯を巧いまず。 

♦切タイマーで停止したときは、巧部クリ…ン違敲 
を巧いません。 y モコン胶び本体の運飯/停止ス 
イッチによる停止後のみ、自動的に巧部クリ…ン 
遷觀を巧いまず。 


♦ 巧離クリ…ン運繫中は*室漏が上昇したり、 
溫気が室内にもどる場をがおります。また、 
…時的にニオイが発をずる場會もありまず。 
お部霞に人がいないときにご使谋くだまい。 

♦ 屋外温度が養いと盞は、運転を巧わない韻をがあります。 

し内部クリーン運乾の停让について) 

• 内部ヴリーン運黯を鑛やで化のたいときは 
循押ずとずみずみデュア 


ルフ奇ツプが闊じ運輸を停江しまず。 

( r 巧部クリーン j 設定も解除まれ案ず。） 
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• ミ蟲度条俾によっては運転を巧わない場合が 
あ〇津ず。 

運較範顏農外ミ盈度18〜35で 

♦カピショジク運聽中は、襄温や湿度がお疑み 
に合わないことがありまず。 

お部慶に人がいないときにご使巧ください。 

♦カ ビシ3ック運觀中は、運転巧蓉、温度、風璧、 
風向のボタンを膊ずと、リモコン泰おもま変わ 
りまずが、設定は変寒されません。 


—お知らも- 

-般的にミ愚度が60%がでの變境ではカビの 
発育が抑制されると霄われていまず。 


カピショック運転 


梅雨時など、お部屋の空気を乾燥させてカビの発生を抑えまず。 

除湿の連続運転により、お部屋の湿度を急速にでげる運転を巧いまず。 


カビショック 

停止中に龜渺を約2秒間押ず。 


I 職 9 ヴも^ カビショック運転を巧いまず。 


♦ ずかずかデュアルフラップが關き約3時間運転を巧います。 
♦カビショック運転中は、運輯ランプは点灯しません。 


設餓 

巧 


風向♦$♦1 

風■自動カピショが 

K ■拓-強 


(§ 咬（節/停止) 


I 巧り消したいとき 

カピショック 

し J ) をもう一度約2抄間押ず。 

♦ ずみずみデュアルフラップが閉じまず。 



.表示が消えまず。 



Cmm) LfJ 

rfMErl. 

立体 

し 邮脚 ) 」 U nii 
カピショック 脚クリ-ン 

r 入 ) 画 
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お手入れのしかた 


お手入れ早見表 


^ A ミ主意- 

♦ お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブし一力一を视つてくださし、。 
♦ 室内ユニットの金屬部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。 
♦汚れたまま使巧ずると、冷房-暖房能力が低でし電気のむだ使いになります。_ 



お手入れのめやず/お手入れのし かすこ 


ご注意 


エアフイルタ • 



約2週間に一度掃除 


♦ 水洗いずるか、掃除機でホコリを吸い取る。 
•汚れのひどいときは、中性說剤を溶かし 
たぬるま湯でミ先い、日陰でよく乾かず。 


光触媒空清フィルタ- 


約6力月に一度掃除 


^3年程度をゆやずに交換） 

摇験機でホコリを暇い取り、ミちれのひど 
いときは、地るま湯または水で約]〇〜 
15分っけ置き洗ぃをずる。 


おを入れの隙、フイルタ…はこ 
すり洗いしないでくだまい。 

つけ置きずる場合は、フィルタ… 
を禅から出さないでください。 
つけ霞き後は、軽く水切りをし、 
B 陰でよく乾かしてください。 
水切りの際はフィルタ…をしぼ 
らないでください。 


前面パネル 



都度 


かを含ませたやわらかい布で軽くふく。 
水洗いをした撥は水気をよくふきとり、 
a 陰で乾かしてください。 


室内ユニット/ リモコン 


ご片 

盡 

0 - -0 


都度 


中性洗剤が外は使わないでくだ 
さい。 

40でが上のお湯、ベンジン、ガ 
ソリン、シンナ…などの揮発性 
のもの、みがき粉、夕つシなど 
のかたいものは使わないでくだ 
さし、。 


• やわらかい布でからぶきずる。 
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前面パネルの取付け-取はずし 


^ ミを思- 

♦ お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜く方、ブレーカーを巧ってください。 
♦室内ユニットの金屬部に手を触れないでください。けがの原因になることがありまず。 
♦前面パネル脫着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してくだまい。 
♦ 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。 
^^•前面パネルは、確実に驭り付いていることを確認してください。_ 

1前面パネルを開ける。 

•パネル突起謙（左を2力所）に指をかけ、パネルが止まる位置まで調ける。 



ム 前面パネルをはずず。 

♦さらに前面パネルを開きながら、前面パネルをちにスライドませ手前に引くと、左側の腐転軸 
がはずれまず。を側の腐転軸は、左にスライドさせ、手前に引くとはずれまず。 



〇前面パネルを取りイ寸ける。 

♦ 前面パネルの左右の回転魏を溝に食わせ、奧まで巧し化む。 
♦そのままゆっくりと閉じる。（前面パネルは兩端と中央部を押す) 
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お手入れのしかた 


イルター/光触媒空清フイルターの取巧け-取なず 


^ A 注篡- 

• 董巧ユニッ h の金屬部に手を触れないでください。 
I _けがの原錢になることがあります。_ 

1前面パネルを開ける。 （レ 2 1 ぺージ） 

仁 エアフィルターを引き出ず。 


♦ エアフィルタ^の中央のツマミを ♦ で方向に引き出ず。 

少し上へ押し上げる。 



♦ エアフィルタ…の襄側にあります。 
♦フィルター枠を持ち、ツ;^4力所をはずす。 


エアフイ ルタ… 



ジゾ 


4 光触媒を清フィルターとエアフィルターを 
もとどおり取り付け、前面パネルを聞じる。 

♦ エアフィルターと光触媒空清フィルターは左ちの区別はありません。 
♦ 光触媒空清 フィ ルターは表襄の区別はありません。 

♦ 前面パネルは兩端と中央部を押ず。 
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光触媒空清フィルターを交換ずる場合 


ジ;< 



• ご使席済みのフィルターは不燃物ゴミとして処分してください。（材質：ポリエステル) 
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。 


-お知らせ 


■光触媒空清フィルタ-*は定期的に掃除機 
でホコリを吸い取ってください。で記の 
場合は交換をおずずめしまず。 

♦ お掃除時につぶれたりした場合。 

• 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。 
(交換は、3年程度がめやすでず。） 


蔬名 

轟醬 

光触媒空清フィルター 
(枠付） 2枚組 

KAF 971 A 41 

光触媒空清フィルター 
(枠なし）2枚組 

KAF 971 A 42 


■光触媒空清フィルターは、お買い上げの 
販売店またはダイキンお客様ご相談窓口 
にお申し化みください。（[了31ぺ…ジ） 


顯 01 20 - 88 - 1081 (全田細フリ-ダイヤル) 

FAX でのお巧をわせは 0120 -07-0 曰81 (FAX 専巧フ U —ダイヤル） 

http :// www . daikincc.com (ご相談对處ホームぺージ) 


■汚れたまま使巧ずると 
• 脱莫劲果が得られません。 

♦ 空気清浄効果が得られません。 

♦ 冷房，暖房能力が落ちます。 

♦ においが雞生ずることがありまず。 
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お手入れのしかた 

^点檢- 

■ 室外ユニットの据が台などが腐ったり、さびたりしていません力、。 

■室内、室外ユニットの吸化口、吹出口がふさがれていませんか。 

■ 電源プラグの変形、破損、コンセントに差し込む時のゆるみはありませんか。 

■ 冷房•除湿運輕を巧っている時、ドレンホースから里しく排水されていま 
ずか。 

排水されていないと、室巧ユニットからかがもれるおそれがありまず。 

この場合は運乾を停止し、ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。 

■ アース線がはずれたり、麓中で断線していませんか。 

不完全な場をは、感電の原窗になることがありまず。 

ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。 






故障かな？ 巧[障ではありません 

次のよラな症状はそれぞれ理由がありまず。 

故障ではありませんのでそのままご使用ください。 



が障ではありません 

ずぐに運転しない 

♦ 運転を停比してずぐに再運転した 
とき 

♦運転内容を変華したとき 

♦ エアコンを保護するためでず。 

約3分間お待ちください。 

♦除湿•冷房運転をしたとき 

♦ r 風量曽動 J にすると、室巧ユニットの中にこもったイヤ 
な奠いを抑えてから、風を送り出ず「ニオイないス J 機 
能が働きます。約40砂お待ちくだまい。 

暖房運転のときずぐに風が 
でない 

#エアコンを温めていまず。 

1〜4分間お待ちください。 

除湿運転しているのに湿度が 
でがらない 

• 室巧，屋外の周囲状況によってはご希望の湿度にならな 
い場をがありまず。設定温度を下げてください。 

音がずる 

■運転中•停止中に r カチッ J といラ音 

♦ 冷媒を制御ずる弁や、需気部請が作動ずる昔でず。 

■水の流れるよラな音 

♦ エアコン巧部に冷媒が流れているためです。 

■ r プシュー J といラ音 

♦ エアコン巧部の冷媒の流れが顿り替わるときの音です。 

■ r ピシッ J という音 

♦ 温廣変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音 
です。 

■ r ポコッポコッ」といラ音 

♦部屋を閉めきって換気扇を固したとき、エアコン巧部 
から聞こえてくる音です。窓を開けるか、換気扇を止 
めてください。 

暖房運転中に運転が止まり、 
水の流れるよラな音がずる 

♦室外ユニットにがいた霜を取り驗いています。 

約3〜8分間お待ちください。 

室外ユニットから水や湯気が 
でる 

■暖房運輕のとき 

♦室外ユニッに付いた霜を取り除き、水や湯気として 
出ずためでず。 

■冷房運乾などのとき 

♦室外ユニットの冷えた配管に水漉ががき、滴でするた 
めでず。 
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故障かな？ 故障ではありません 

次のような症状はそれぞれ理由がありまず。 

故障ではありませんのでそのままご使用ください。 


こんなとま 

故障ではありません 

室内ユニッ b から霧がでる 

•冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて 
霧になるたがです。 

エアコンからいやな臭いが 
ずる 

♦ お部屋や家冥などの臭い、たばこの臭いなどを室的ユニッ 
卜が吸いをんで吹き出ずためです。 

(室巧ユニットの洗浄をおすずがしまず。お賢い上げの 
販売店またはダイキンお客様ご相談慈口へご相談くだ 
さい。） 

運転停ム中に室外ユニットの 
フアンがまねる 

♦ 製晶保護のため運転停止後約]か間は室外ユニットの 
ファンがまわります。 

運輕が止まった 
(運転ランプが点好） 

•電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止す 
ることがありまず。約另分後自動的に運転を泻開しまず。 

途中で運転が止まる 
(入タイマー運乾中） 

♦入タイマーをず約ずると、その時刻にリモコンの設定温 
度になるように、最長1時間前から運転を始めまず。こ 
のあいだにリモコンを操作（運転/停止ボタンを験く） 
ずると、停止ずるようになっています。リモコンで再度 
運髓を巧ってください。 

除湿-冷房運転を停比 
しても運転しつづける 

• 内部クリーン運転を巧っているためでず。 

(お好みに合わないときは、巧部クリーン運聽を取り消し 
てください。に"18ぺージ） 
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故障かな？ もラー■度お調べください 

あわてて修理を依頼ずる前に、もう*-度お調べください。 


国 J I1IU 誦 

お調べください 

運転しない 

(運転ランプが消えている） 

♦ ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ 

♦ 電源プラグがはずれていませんか？ 

♦停靈ではありませんか？ 

♦ リモコンの電池は入っていますか？ 

♦ タイマ…予約のしかたが間違っていませんか？ 

よく冷えない•暖まらない 

♦ エアフィルターがミちれていませんか？ 

• 室内ユニッ h や室外ユニットの吸込口、吹出口をふさい 
でいませんか？ 

♦ リモコンの設定温度は適切ですか？ 

♦ 窓や扉が蘭いていませんか？ 

♦風翼調節、風向調節は適巧ですか？ 

♦ 換気扇がまわっていませんか？ 

途中で運転が让まる 
(運輕ランプが点滅） 

♦ エアフィルターがミちれていませんか？ 

♦室巧ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさい 
でいませんか？ 

運髓を停止し電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って 
からエアフィルターを掃除する、または障害物を取り除 
き、リモコンで毎度運輯してください。 

それでも運乾ランプが点滅ずる場曾は、お買い上げの販 
壳巧にご連絡くだまい。 

電源プラグをおくか、ブレーカーを巧ってください。 

運転中、急に動きがおかしく 
なる 

•運転中、本体巧部に手を入れていませんか？ 

(独れていませんか） 

手を入れると（體れると）、静電気などの影響で誤作動する 
場合がありますので本体肉部には手を入れないでくださし、。 

♦ 霄や無織などにより誤作動ずる場をがありまず。 

誤作動した場合は、電源ブラグまたはブレーカーでいっ 
たん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。 
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ずぐに販売店ぺ 


故障かな？ 

^ / K 警き- 

■異常時（こば臭いなど）は、運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカー 
を切る。 

異常のまま運転を続けると、故障や感電-火災などの原因になりまず。 

お買い上げの販売店またはダイキン招蓉樣ご相談窓口にご栖談ください。 

■ルームエ： F コンの修理や改造は自分でしない。 

不備があると感電*火災などの原因になりまず。 

お賢い上げの販売店またはダイキンお客樣ご相談窓口にご相談ください。 

■エアコンが冷えない（暖まらない）場合は、冷媒のもれが原因のひとつと 
して考えられまずので、お買い上げの販売店にご棺談ください。 

冷媒の追加を伴ろ修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してく 
ださい。 

エアコンに使巧されている冷媒は安全でず。 

冷媒は邁常もれることはありません力す、巧~、冷媒が室巧にもれ、フアンヒーター、 
ストーブ、コンロ等の火気に触れると有書なを成蜘が発生ずる原固になりまず。 


下記のよラな症ががでた場含にはずぐに販売店へご連絡くだまい 


■電源コ~ドやプラグが異常に熱い、\ 

または傷んでいる \ 

■1 運転中に異常音がずる \ 

■誤って異物や水を入れてしまった \ 

電源プラグを據くか、 ブレーカーを 

■ブレーカーやヒューズ、漏電しや断器 \ 

挪って販売巧へご連絡ください。 

■1 本体の運転/停比ボタンやリモコン / 

の操作が不確実 / 

■こげ臭いにおいがずる / 

■室巧ユニットから水がもれる / 

〇 


■停電になったら 

題電後、巧准 i うを揮して運転して < ださい。 


■雷がなりだしたら 

落雷のおそれがあるときは、エアコン保 
護のため、運転を停止し、電源プラグを 
抜くか、ブレーカーを切ってください。 


28 





保証と アフターサービス 

必ずお読みください。 


保証について 

■保証盡（別添）は販売店で所定事嗔を 
記入してお渡ししまずので、記載事環 
をお確かめのラえ、大切に保管してく 
ださい。 

■保謎期間はお貢い上げ a から1年間、 
ただし冷媒系統部分については5年間 
でず。 


修理を依頼まれるとき 

■ 25 ベージ〜28ぺージに従って調べていただき、 
なお異常があるときは、お\ず運廢を停止し、電源プ 
ラグを抜く力、、ブレーカーを切って、お買い上げの 
販売店またはダイキンお 
客樣ご相談窓口にご連絡 
ください。 

その際、機種名をご連絡 
ください。 

(室巧ユニットの底画に 
記載していまず。） 

く保証期間中> 

保 H 書の規定に従って出張修理させていただきまず。 
その際には、「保郭審 J をご提示ください。 


[^修用性能部轟の保ち期間について 

■ルーム エアコンの捕修巧性能部品の保有期間は製造 
巧切り後9年でず。 

♦ f 補修用性能部品 J とは、その製品の機能を維持 
ずるために必要な部品のことでず。 


点検蠻備のおずずめ 

■エアコンを数シーズン使煤した場含は、室巧ユニッ 
卜の内部が汚れ、性能が低でずる場合がありまず。 
また、ゴミやホコリがたまって、ニオイが発をしたり、 
除湿かの排水経路を詰まらせ、室巧ユニットからの 
かもれの原因になることがあります。通常のお手入 
れとは別に廉検馨備をおずずめしまず。点検靈備に 
はお貫い上げの販売店にご巧談ください。なお、こ 
の場合は実寶が必要となりまず。 


エアコン巧部の然浄について 


■巧販のエアコン洗浄荆をご使巧されまずと、場食に 
よっては熱を換器や機械巧部の樹脂に悪影響をあた 
え、最悪の場合水もれ等の不具合が発をするおそれ 
がありまず。熱を換器の洗浄についてはお買い上げ 
の販売なまたはダイキンお客様ご相談窓口にご栖談 
ください。 




く保 K 鑛闊経過後> 

修理ずればご使用できる場をは、ご希望により有料 
にて修理させていただきまず。 

修理料金は技術料+部品代+出張料などで構成され 
ていまず。 


( T 搪イ寸場所について） 

■次の塌巧へ据がけされる場合は、販売店にご相談ください。 

♦油•蒸気-油煙の発をずる巧。 

• 海浜地控など塩分の多い巧。 

• 温泉地など硫化ガスの発生ずる巧。 

♦積雪により、室外ユニットがふさがれてしまラ所。 

室外ユニットからの排水は水はけのよい巧にしてください。 

(運乾音にも配慮を） 

■次のよラな場所をお選びください。 

• エアコンの靈靈に十分耐え、騒昔や振動が增大しない場所。 

♦ 室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の逃惑にならない場巧。 

電気工事について） 

• 電源はおずルームエ7コン専巧圆路をご使巧ください。 

r 移設について J 

♦増改築*弓!越などで、製琼を移設されたり、离据巧けずる場合は、お賈い上げの販売店もしくは、 
ダイキンお蓉樣ご相談窓口にご相談ください。 



の廣ぃ運祗のために、できるだ 
けぶい寸法をお取りくだまい。 
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仕様 


墳 

> 

機種 

AN 22 GPS - W 

AN 25 GPS-W 

AN 28 GPS-W 

室内 ユニット 
AN 22 GPS-W 

室外 ユニット 

AR 22 GPS 

室 巧ユニット 
AN 25 GPS-W 

室外 ユニット 
AR 25 GPS 

蜜巧ユニジ h 

AN 28 GPS - W 

室外 ユニット 
AR 28 GPS 

種 



類 


冷房 

•暖房兼用セパし • 

— 卜形（インバーター ） 


電 



源 

単箱 10 OV 曰 0 / 60 Hz (室内電源） 1 


能 

力 

( kW ) 

2.2 

2‘5 

2 ぶ 

A 

消費 

電力 

( W ) 

445 

530 

620 

の 

エネルギー消費効率 

4.94 

4-72 

4-52 


選転 

舉流 

( A ) 

5.0 

6,0 

7.0 

履 

運転 

化 

巧 

( dB ) 

44 

44 

44 

45 

44 

が 

照 

面積の 

裝窮巧? 4 關き链 

15 

17 

19 


めやず(のう 

木逞南向き街室 

10 

11 

13 


能 

力 

( kW ) 

2 -日 

2 ぶ 

3,2 

暖 

消費 

舉力 

( W ) 

445 

480 

600 

エ丰ルギー消費効率 

5.62 

己.召 3 

5.33 


運転 

鶏流 

( A ) 

5.1 

5.4 

色. 7 

居 

遭転 

寶 

切艮) 

4 己 

斗 4 

45 

45 

が 

が 

お 

麵の 

織?知卜劍き指 

1 

1 

13 

15 


めやず(が 

木造唐おき和室 

9 

10 

12 

を暖房平均エネルギー消費劾率 

5.28 

己.28 

4.92 

憑年 エネルギー 消費効率 

4.5 

4.9 

5.1 

外形寸法搞む综 

( mm ) 

室内ユニット： 290 X 79己 X 238 

室外ユニット： 5如 X 765 X 285 

費 


黑 

( kg ) 

10 

28 

TO 

2 S 

10 

32 

巧 

屬 


品 

取扱説明藝(1)、保課蕾り）、リモコンり）、リモコンホルダー（1)、単4乾電池(2)、が触媒空清フィルター (2) 


墳 

> 

機鍾 

ANSeCPS-W 

AN 40 GPP-W 

AN 50 GPP-W 

室内ユニット 
AN 36 GPS-W 

室外ユニット 

AR 36 GPS 

室内ユニッ h 
AN 40 GPP-W 

室外ユニット 
AR 40 GPP 

室巧ユニッ h 
AN 50 GPP-W 

室外ユニッ h 
AR 50 GPP 

種 



類 


冷房 

•暖房兼用セバレート形（イン/てータ ー） 


電 



源 

寧棺10 OV 50/60 HZ (室内電源） 

単相 200 V 50/ 60 Hz 煌拘潭腺） | 


能 

力 

( kW ) 

3.6 

4‘日 

日‘0 

心 

消費 

霉力 

( W ) 

960 

1190 

1800 

巧 

エネルギー消費効率 

3.75 

3-36 

2.78 


選転 

® 流 

( A ) 

10.7 

6ぶ 

9,7 

廣 

運転 

音 

( dB ) 

4斗 

47 

45 

47 

46 

49 

保 

涵積の 

觸內卜鴻きき津室 

25 

28 

34 


めやす M 

木造南巧き和室 

16 

18 

23 


能 

力 

( kW ) 

4.2 

己ぶ 

6.3 

祕 

消費 

電力 

( W ) 

930 

1110 

1675 

m 

エネルギー消費効率 

4.52 

4.50 

3.76 


運転 

蔥蔬 

CA ) 

10.5 

6.3 

9.0 

居 

遭転 

蒼 

切呂) 

化 

斗8 

45 

49 

46 

49 

巧 

面積の 

織巧-神ちきま查 

19 

23 

29 


めやず(が 

木違南向き相室 

15 

18 

23 

;令暖房平均エネルギー消費劾率 

4.13 

3.93 

3.27 

邏年 エネルギー 消費効]率 

4.6 

4.5 

42 

钟秘寸法搞さ xgx 襄巧) 

( mm ) 

室内ユニットこ290 X 795 X 238 

室外ユニット： 5如 X 765 X 285 

費 


监 

( kg ) 

30 

32 


39 

10 

39 

巧 

厲 


品 

取扱説明善(1)、保証書り）、リモコンり）、リモコンホルダー（1)、単4乾電池(2)、が細媒空清フィルターじ） 


♦ :令房•暖房運氣特性は B 本工業規格 ( J に C 9612) に基づいた数値でず。 

♦ この仕様数値は目〇化 • 60 Hz 共通でず。 

• 停止のときもマイコンを働かせるため、約1ワットの電力を消費します。 

'屋外遍度が約10でが下になると、曽動的に圧縮磯を嬉めるため、さらに約 25( AN 40,50 GPP は 35) ワット'' 
しの電力を消費ずる場合がありまず。 」 

• 本織の能力•消費電力は性能がを定した後の数植を示していまず。 

• 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更ずることがありまず。 
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お客様ご相談窓口 

商品に関ずる修理-消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 
全てのお問い合せは I ダイキンコンタクトセンター I へご連絡ください。 
里話き号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いしまず。 


夕なンコンタクト它ンタ ■ 

【お mie を加） 


7胃01 20-88-1081 (全国共通フリーダイヤル) 

FAX でのお巧合わせは 01 20- Q 7-0 日日 1 〔 FAX 専用フ IJ - タイヤル） 

http :// www . daikincc.com (ご相談対なホームぺージ) 


営業時間： 24時間365曰対応いたしまず。 

対応業巧：商品に関ずるずベてのご相談-お Rg させをお受けいたしまず。 

(空苗 ㈱ D 修理，メンテナンス-取扱しい機種還定-およ加!]売品-消耗品.補用部品の販売など) 


(東就〒 143-001 5庶都大田区大森西 HT 目 29-7/( 大眠)〒 541-0043 大阪府大阪市中央区高担橋四 T 目 5-2 


♦ダイキンエ業サービス拠点所在地一費 




化 mss 
仙 を SS 


〒〇 65-0016 札巧巿史区化 16 A な19 
〒984-0032仙台巿ち林区巧井宇巧 CM 5-5 


化し立ぉ那1こ^ 


巧 

南 

SS 

世田爸 

SS 

江 

東 

SS 

m 

茄 

SS 

m 

馬 

SS 

ホ 

摩 

SS 

千 

巧 

SS 

巧 

m 

SS 

ち 

木 

SS 

つ < ば 

SS 

宇巧音 

SS 

ち 

巧 

SS 

草 

加 

SS 

III 

越 

SS 

巧 

本 

SS 

巧 

m 

SS 


T 143-0015 大田区大巧西 3-29-7 
干 154-0024 巧田谷区二巧巧屋 1-5-19 
干 1350016 江束 E 東 115-29-3 免 2 東 n ピル 1 F 
干 124-0013 S 巧区巧な石 1-19-2 
于 176-0012 巧馬区 a 玉化 4-23-10 
干 183-0055 商申市府中田 2-21-4 
干 2 如- 0007 干萬巿中お区巧が 1-14-7 
干 225-0014 おお市青*区挂田西 1-6-5 
干 243-0032 JS 木市恩ち 4-5-87 
〒如 5-0841 つくば市御幸が百 3 
干 321-0962 字巧ち市夕お巧 1680 
于 370-0018 巧 ft 巧巧巧の 64-1 
干 340-0013 き力 n 巿松江田 2-15-1 
干 350-1115 川越巿巧田の 2 - 2 ■ 1 
干 3 卵- 0827 巧本巿出川 3 - 10 - 2 4 
〒的 0-0941 巧篇ホをお 4-17-33 


化 

居 SS 

干 921 -抓 62 金 

巧 

市巧巧3 - 5 9 

m 

山 SS 

〒の 9-82 目1 S 

山 

巿巧原4 21 - 1 

巧 

井 SS 

于91 0-0842 福 

井 

市巧ち 3-3402 


技 を SS 〒加 0-82 抓反々巧ち巧 H 野 3-2 13-1 
をち屋 S S 〒化5-邮日6を古居市巧区南十一まの 4-3 

巧 巧 SS 于 446-0074 安巧ホ井な;山町高見己-1 

津 SS 〒514 0823ま巿大を半田宇あ111156 9-1 

巧 岡 SS 〒422-如36巧岡巿巧巧区度巧 1-12-7 


♦SS はサービスステーションの略です。 


草 

津 SS 

于525抓27まま巿巧が1 - 

1-6 

京 

巧 5 S 

〒朗 1-8393 巧都市巧区吉祥院中河巧ま西町15 


巧 SS 

〒閒 3-832 B 巧巿西区■西面1 

-69-2 

大 

巧55 

〒530-0034大 R 市北区巧町 

4-82 

阿倍野 SS 

〒的 0-0034 大 E 巿化区な虹 

4-82 

吹 

田 SS 

于 564-0044 か田市巧金田2 - 2 

>3-17 

巧 

方 SS 

于 572-0077 « S JM 市点巧5 - S 

! 2- 10 

巧 

戸 SS 

于 651-0083 扼而峽 E 媒細2-1础=有呂1»。レが 

を 

良 SS 

于 630-8453 巧良市西れ条町 3-5-7 


じ邮し 


ぶ 

岡 

ホ 

福 

德 

ち 

化 

巧 


mss 

山 SS 
子 SS 
山 SS 
ち SS 
巧 5 S 
山 SS 
巧 S 5 


〒732-0抑2ぶ A 市南区大が 5-9-7 
于 700-0976 岡山巿辰己 20-110 
于6的-0004ザ子巿上巧お 6-2-17 
于 721-0973 巧山市面巧王田 2-12-6 
于 770-0873 巧 S ホ！ R 巧洲1 - 17 
于 761-8071 高が巿が石巧 183-1 
于791-妨16化山巿义万ノ台 634-1 
于7抓-0邮8巧知巧化义巧 43-1 3 




化九州 SS 〒如 3-0 抓1化九州巧ル含化区西港町 3-4 

巧 岡 SS 于 811-2207 巧 B 巧志免町南ち1 -10-1 
お mss 于841-0妨5な巧巿養父の 473-2 

Sk R S S 〒的 0-0025 居 n 巿今博を町 20-1 

m 本 S S 〒862-0911お本巿《军1-37-6 

大 分 S S 〒が 0-0 把1大分巿巧 R 4-16-21 

宮 RSS 于8抓-0912亩崎市大宇巧江宇巧江田701 

巧巧 S 5 5 〒的 1-0115 届児島巿町 5-12 
那 覇 S S 于 901-0155 が覇巿をな 5-3-4 


エアコンを 
廃棄ずる場合は 


2001年4月施行の家電リサイクル?までは、お客様びご使用済みのエアコンを巧棄される巧合は、収集•遅が巧金と 
再商品ィぉ1料金〔リヴイク J レ巧金)をお支払いいただを、巧る商品を販巧店や巿町村に引を霞ずことがまめ6れています。 

SSO 目 ©A 
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應 aSMT 画徽欄 


窓には力ーテンを 
力—テンやブラ斗'ンドを利用 
ずると、夏は直射日光をさえ 
ぎり、靈気代は約5%お得で 
ず。冬は熱を逃がまないので 
節電につながりまず。 



ご舊無爲をむ婚里霞、 


エアフイ ルターの掃輸はこまがに 


フイルタ…力ちちれると、スム… 
ズに風を送れなくなるため、 
電気代が觀目〜10%上がり、 
悪臭や故障の原因にもなります。 

2週間に…度は 
lir；f お摇除を。 


¥ 


([了 2日ぺージ） 


節電のポイントは2での差 


設定しようと思ラ 
温度よりも暖篤時 
もま2でイ揉め、冷房/ 4- 1 
時は 2 で高めにず Iff ,1 
ると約10〜2096 I 斟 
の電気代が節約で I 策 I 
畜まず0 ^ 



長年ご使诏になるエアコンの点檢は定期的に 


電源コ…ドが異常に熱い。 

電ミ扇コ…ドカで破れている。 

まを装置（ヒュ…ズ’ブレ…力…，漏電しゃ 
断器)がたびたび作動ずる。 

本体の運転/停止ボタンやリモコンの操作が 
不確実。 

その他の異常や故障がある。 



故障や事故厮比のため、 
電源プラグを扳くか、 
ブし一力一を切ってか 
ら、必ずお賢い上げの 
販売巧に点検-修理を 
ご相談ください。 


おルームエアコンの靖修巧性能部爾の保苟期晴は敷:造巧切り後9年でず。 


お客な 


タイホンエ策祝式含な 

本 社〒的 0-8323 大阪市化区中格西二 T 目4餐12号お田センタービル| ^ 

巧京支せ T108-0075 東京都遥区港南 二 了目1蚀1号 JR お川イ-ストビル ご購入店ち 


二次元バ…コドは製造巧コ…ドでず。 

この取扱説明書はエコマーク認定の 
再生紙を使用していまず。 



据せ年月日 


wMm 3 P 164116 -IF m 05 B 0；28 d (0610 個 






























